STANISŁAWA GANSZER 


w 14° wiośnie życia, po długiej i ciężkiej chorobie, zasnęła w Panu 
dnia 17 Lutego 1895 roku. 


W ciężkim smutku pozostała matka wraz z rodzeństwem zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we Wtorek dnia 19 b. m. o godzinie 

3 popołudniu z domu pod L. 36 przy ulicy Starowiślnej wprost na cmentarz — gdzie zwłoki zostaną 
złożone w grobie familijnym. 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego w Krakowie. Czeisnkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


